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s 
s 

NE 

E 
, E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

SE 
SSW 

S 
SSW 
SSW 


I 

2 
2 
2 
2 

I 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 


Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April, 1798. 


1798 


Six's 
Therm, 
least and 
greatest 
1 Heat. 


Time. 


Therm, 

without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy- 
gro- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 





o" 


Inches. 


Inches. 


Points. 


Str. 


Apr. 17 
18 

»9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

1 29 

3° 




47 
59 
47 
5^ 

56 
43 
5<° 
40 
S 2 
38 
55 
38 
60 

6 5 
43 
59 

44 

67 

48 

69 

47 
66 

45 
57 
42 

58 


7 
2 

7 
2 - 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 ° 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 


49 
59 
48 
56 
46 

54 
45 
50 
42 

52 
41 

5S 
43 
60 

65 

47 
59 
47 
67 
52 
69 

5 2 

65 
48 
57 
49 
57 


61 

62 
61 

62 

60 

61 

60 " 

61 

58 

58 

57 
60 

58 
60 

58 
59 
59 
60 

59 
60 
60 
62 
61 
64 
62 
61 
60 
60 


29,72 
29,68 
29,72 

29,75 
29,70 
29,60 
29,88 
30,02 
30,21 
30,21 

3°> 2 3 
30,18 
30,15 
30,08 
30,12 
30,14 
30,20 
30,20 
30,20 
30,11 
30,08 

3°'°3 
29,98 
29,94 
29,89 
29,87 
29,84 
29,81 


77 
74 
81 

74 
80 
76 

# 


0,083 


ENE 

E 

NE 
NE 

E 

SE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ESE 

E 

E 

E 
NE 

E 
ENE 
ESE 

E 
SSE 
SSW 
SSE 
NE 

E 

E 

NE 
NE 

E 




Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 



The whalebone of the Hygrometer slipped out of its place. 

b 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1798. 


179* 


Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 


Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy- 

geo- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points. 


Str. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
1 
2 
2 
I 
2 
I 
I 


May 1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 
IS 
16 




45 
54 
48 
58 
43 
64 
46 

59 

47 
58 
49 
63 
So 

63 
46 
66 
48 
67 

47 
67 

47 
6"3 
49 

4.6 
63 
49 
56 

Si 
68 

5 3 
65 


7 O 
2 

7 
2 

7 
2 
7 
2 

7 ° 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 ° 
2 

7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 p 


46 

53 
49 
57 
48 
6 4 
46 

59 

50 
58 

5i 

60 

s 

47 
66 

5° 
66 

49 
67 

49 
57 
51 
61 

52 
62 

\l 

52 
67 

53 
64 


59 
58 

58 
58 
58 
60 

59 
59 
59 
59 
59 
60 

I 9 
60 

I 9 
61 

60 

60 

60 

61 

60 

59 

§S 

59 
60 

59 
59 
58 
6i 
60 
60 


29,85 
29,85 
30,02 
30,08 

30.23 
30,24 
30,28 
30,21 
30,10 
30,10 
30,08 
30,09 
30,12 
30,12 

30.13 
30,09 
30.03 
29,97 
29,87 
29,82 
29,70 
29,68 
29,42 
29,31 
29,51 
29,50 
29,32 
29,11 
29,50 
29,49 
29,64 
29,67 


52 

48 
56 

45 
S3 
39 
54 
45 
54 
48 
60 

44 
66 

So 
69 
45 

57 
5° 
60 
42 

55 
56 
59 
S3 
60 
48 
61 

64 

53 
60 
61 


0.375 
0,100 

0,048 
0,250 

0,168 
0,165 
0,045 


NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

E 
SSE 
SW 

N 

S 

S 
SSW 

S 

sw 

ssw 
ssw 
sw 

NW 

ssw 
ssw 
ssw 
wsw 
wsw 

SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
SSE 
ENE 


Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Rain. 

Cloudy. ' 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fair. 

Rain. 

Rain. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for May, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1798 


teast and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




May 1 7 




53 


7 





S 4 


60 


29/79 


63 


0,265 


s 


2 


Cloudy. 




64 


2 


O 


64 


61 


29,96 


.45 




s 


2 


Fair. 


18 


5° 


7 





52 


60 


30,18 


61 




sw 




Cloudy. 




66 


2 





65 


62 


30,18 


38 




WNW 




Fair. 


l 9 


50 


7 





5 3 


60 


3°. 2 3 


57 




SW 




Cloudy. 




64 


2 





62 


60 


30.15 


47 




sw 




Cloudy. 
Cloudy. 


20 


5 2 


7 





54 


60 


30,16 


53 




ssw 






62 


2 





62 


61 


30,24 


38 




NW 




Cloudy. 


21 


46 


7 





5' 


60 


30,42 


5 2 




WNW 




Fine. 




66 


2 





66 


61 


3C44 


43 




NW 




Fair. 


22 


47 


7 





5° 


60 


30.44 


56 




ESE 




Cloudy. 




6S 


2 





65 


61 


30.41 


38 




ENE 




Fine. 


z 3 


45 


7 





49 


60 


30,41 


57 




NE 




Fine. 




64 


2 





64 


6l 


30.38 


40 




E 




Fine. 


24 


46 


7 





5i 


60 


30,32 


53 




E 




Fine. 




67 


2 





66 


6l 


30,27 


30 




E 




Hazy. 


25 


5' 


7 





54 


61 


30,18 


50 




S . 




Hazy. 




73 


2 





72 


^ 3 


30,14 


37 




E 




Fine. 


26 


5° 


7 





54 


61 


30,13 


52 




E 




Fine. 




72 


2 





7' 


63 


30.13 


36 




E 




Fine. 


2 7 


S3 


1 





56 


63 


30,20 


60 




E 




Fine. 




76 


2 





75 


64 


30,16 


34 




E : 




Fine. 


28 


54 


7 





58 


64 


30,11 


47 




NE . 




Fine. 




73 


2 





73 


66 


30,01 


32 




NE 


2 


Fine. 


29 


5° 


7 





54 


64 


30,09 


47 




NE 


2 


Cloudy. 




66 


2 





66 


64 


30,09 


39 




NE 


2 


Cloudy. 


3° 


49 


7 





53 


64 


30,09 


54 




NE 


2 


Cloudy. 




60 


2 





54 


64 


30.05 


60 




N 


I 


Rain. 


31 


5i 


7 





I 4 


64 


29,92 


65 


0,205 


NE 


I 


Cloudy. 
Cloudy. ! 




61 


2 





61 


63 


29,87 


62 




NE 


I 



b q 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for June, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 




without. 


within. 




gro- 








1798 


case and 
greatest 










me- 

ter. 






Weather. 


















Heat. 


H. M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




June i 



53 


7 


54 


63 


29,80 


69 




NE 




Cloudy. 




68 


2 


68 


63 


29,77 


54 




NE 




Cloudy. 


2 


57 


7 ° 


• 57 


63 


29,78 


65 




S 




Cloudy. 




69 


2 


68 


63 


29,84 


5i 




s 




Cloudy. 


3 


48 


7 


5 1 


63 


30,10 


58 


0,035 


s 




Fair. 




70 


2 


69 


63 


3°'I3 


36 




svv 




Cloudy. 


4 


57 


7 


58 


62 


30,18 


61 




s 




Cloudy. 




73 


2 


7i 


63 


30,23 


49 




ssw 


2 


Cloudy. 


5 


57 


7 


57 


63 


30,28 


6 7 




w 




Cloudy. 




73 


2 


7i 


64 


30,30 


52 




s 




Hazy. 


6 


56 


7 ° 


58 


64 


30,3 2 


63 




E 




Cloudy. 




74 


2 


74 


66 


30,30 


48 




E 




Fine. 


7 


59 


7 ° 


63 


66 


30,26 


6 7 




E 




Fine. 




8z 


20 82 


68 


30,27 


41 




ENE 




Fine. 


8 


52 


7 ° 57 


66 


30,42 


52 




ENE 




Cloudy, 




69 


2 


69 


67 


30,38 


43 




NE 




Fine. 


9 


48 


7 


5 2 


65 


3C34 


55 




S NE 




Fine. 




68 


2 


67 


67 


30,3I 


42 




E 




Fine. 


IO 


5 2 


7 ° 


57 . 


65 


30,36 


5 2 




NE 




Cloudy. 




67 


2 


67 


65 


30,35 


43 




NE 




Cloudy. 


ii 


47 


7 ° 


53 


64 


30,39 


5 2 




NE 




Fair. 




67 


2 


67 


64 


30,37 


42 




NE 




Cloudy. 


12 


48 


7 ° 


53 


63 


30,33 


52 




E 




Fine. 




70 


2 


70 


65 


30,27 


39 




E 




Fine. 


13 


53 


7 


58 


64 


30,23 


53 




S 




Fine. 




78 


2 


77 


67 


30,21 


3° 




SSE 




Fine. 


M 


57 


7 


61 


66 


30,18 


48 




E 




Fine. 




75 


2 


75 


68 


30,15 


42 




E 




Fine. 


15 


56 


7 


61 


67 


30,05 


55 




E 




Fine. 




72 


2 


7* 


67 


30,00 


40 




E 




Fine. : 


16 


56 


7 


60 


67 


29,95 1 62 




NE 




Cloudy. . 


L 


74 


2 


73 


68 


29,93 1 42 




E 




Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for June, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds, 






Therm. 






without 


within. 




gro 










least and 




















1798 


greatest 












me- 
ter. 






Weather. 














. 




Heat. 


H. 


M 








Inches. 




Inches. 


Points 


Str 




June j 7 



5° 


7 





58 


67 


29,91 


63 




ENE 


I 


Cloudy. 




77 


2 





76 


68 


29,89 


40 




NE 


I 


Fair. 


18 


56 


7 





60 


68 


29,89 


59 




NE 


I 


Fair. 




79 


2 





79 


69 


29,84 


38 




S 


I 


Fair. 


l 9 


58 


7 





58 


68 


29,75 


58 


0,097 


S 


2 


Fair. 




62 


2 





59 


67 


29*71 54 




w 


2 


Rain. 


20 


48 


7 





52 


66 


29,65 58 


°>435 


wsw 


2 


Fine. 




70 


2 





70 


66 


29,70 | 42 




WNW 


I 


Cloudy. 


21 


I 4 


7 





54 


65 


z 9>73 


54 


0,105 


WNW 


2 


Fair. 




63 


2 





61 


65 


29,78 


55 




WNW 


2 


Rain. 


22 


S3 


7 





56 


64 


29,98 


5 1 


0,017 


WNW 


2 


Cloudy. 




66 


2 





66 


65 


30,06 


44 




NW 




Cloudy. 


Z 3 


S3 


7 





55 


64 


30,17 


5 1 




w 




Cloudy. 




6 9 


2 





67 


64 


30,17 


5 2 




s 




Cloudy 


24 


58 


7 





59 


64 


30,26 


62 


0,253 


NE 




Fine. 




75 


2 





75 


65 


30,23 


42 




NE 




Cloudy. 


2 5 


57 


7 





59 


64 


30,13 


62 




SW 




Fair. 




79 


2 





77 


66 


3o>o7 


4i 




WNW 




Fair. 


26 


59 


7 





61 


66 


30,03 


59 




w 




Cloudy. 




76 


z 





75 . 


67 


30,01 


42 




WNW 




Cloudy. 


27 


61 


7 





62 


66 


30,02 


56 




WSW 




Fine. 




60 


2 





68 


68 


30,00 


35 




N 




Fine. 


28 


61 


7 





62 


68 


30,03 


48 




WSW 




Fine. 




86 


2 





86 


7° 


29,98 


32 




SSW 




Fine. 


29 


65 


7 





68 


70 


29,85 


42 




SE 




Fine. 




83 


2 





81 


7' 


29,77 


40 




S 


2 


Cloudy. 


3° 


61 


7 





62 


70 


29,78 


56 


0,018 


SW 


2 


Fair. 




81 


2 





81 


70 


29,82 


41 




w 


2 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for July, 1798. 




Six's 






Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 


Tim,.. 


without. 


within. 




gro- 








1798 


!east and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




July l 




59 


7 


O 


60 


68 


29,85 


59 


0,105 


s 


2 


Cloudy. 




74 


2 


O 


73 


68 


29,72 


5° 




s 


2 


Fair. 


2 


55 


7 





58 


68 


29,62 


5 2 




s 


2 


Fair. 




69 


2 


O 


62 


67 


29,63 


54 




w 


2 


Rain. 


3 


54 


7 





56 


67 


29,85 


57 


0,210 


sw 


I 


Fine. 




76 


2 





76 


68 


29,83 


46 




ssw 


I 


Fair. 


4 


63 


7 





64 


68 


29,83 


66 


0,025 


sw 


2 


Cloudy. 




78 


2 





78 


69 


29,83 


44 




ssw 


2 


Cloudy. 


5 


63 


7 





64 


68 


29,80 


58 




s 


2 


Cloudy. 




7° 


2 





69 


68 


29,76 


59 




SSE 


2 


Cloudy. 


6 


59 


7 





60 


68 


29,78 


63 


0,396 


ssw 


I 


Fair. 




73 . 


2 





7 1 


68 


2 9>79 


45 




sw 


I 


Fair. 


7 


58 


7 





61 


65 


*9>77 


59 




s 


2 


Cloudy. 




73 


2 





73 


67 


29,76 


4 ? 




s 


2 


Cloudy. 


8 


57 


7 





60 


66 


29,80 


56 




ssw 


I 


Fair. 




73 


2 





73 


6 7 


29,74 


44 




ssw 


I 


Cloudy. 


9 


53 


7 





57 


66 


29,83 


58 


0,083 


ssw 


I 


Cloudy. 




7i 


2 





7 1 


67 


29,86 


5 2 




sw 


2 


Cloudy. 


10 


61 


7 





63 


66 


29,85 


7i 


0,IO2 


s 


I 


Rain. 




73 


2 





73 


67 


29,88 


57 




s 


I 


Cloudy. 


11 


59 


7 





59 


6 7 


29,72 


67 


0,145 


s 


I 


Rain. 




73 


2 





72 


68 


29,68 


44 




w 


I 


Cloudy. 


12 


53 


7 





56 


65 


2 9>73 


58 




sw 


2 


Fair. 




67 


2 





62 


65 


29,71 


53 




ssw 


I 


Cloudy. 


J 3 


5 1 


7 





54 


64 


29,83 


64 


0,083 


s 


I 


Fine. 




70 


2 





68 


65 


29,80 


5° 




sw 


2 


Fair. 


H 


56 


7 





59 


65 


29,48 


67 


0,150 


s 


2 


Rain. 




70, 


2 





7° 


66 


29,56 


4 1 




sw 


2 


Fair. 


15 


5 2 


7 





55 


65 


29,67 


57 


0,078 


ssw 


2 


Fine. 




6 9 


2 





68 


65 


29,64 


46 




s 


2 


Fair. 


16 


54 


7 





57 


64 


29,44 


57 




s 


2 


Fair. 




7° 


2 





69 


65 29,36 


47 




S z 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for 


July, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


A/^iodst 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1798 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 


















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




July 17 




52 


7 





57 


64 


29,38 


60 


0,025 


NE - 


" I 


Hazy. 




69 


2 





67 


6S 


29,49 


5° 




NE 


I 


Hazv. 


18 


S 2 


7 





56 


64 


29,90 


62 


0,120 


SW 


I 


Fair. 




74 


2 





74 


66 


29,96 


38 




w 


I 


Fair. 


•9 


58 


7 





60 


65 


29,94 


72 


O.I37 


SW 


I 


Rain. 




75 


2 





74 


67 


29,94 


So 




s 


I 


Cloudy. 


20 


59 


7 





61 


66 


29,64 


7 A 


0,360 


s 


2 


Cloudy. 




72 


2 





72 


67 


29,49 


68 




s 


2 


Rain. 


21 


S3 


7 





55 


66 


29,58 


60 


0,110 


ssw 


2 


Fair. 




7i 


2 





6 9 


66 


29,64 


46 




ssw 


2 


Fair. 


22 


53 


7 





54 


6 A 


29,77 


61 




s 


I 


Fine. 




7i 


2 





7° 


66 


29,83 


44 




ssw 


2 


Fa;r. 


2 3 


52 


7 





56 


64 


29,84 


62 


0,140 


SE 


2 


Fair. 




70 


2 





69 


65 


29,78 


46 




SSE 


2 


Cloudy. 


24 


56 


7 





I 8 


64 


29,63 


64 


CO35 


SSE 




Cloudy. 




72 


2 





6 ? 


f 5 


29,64 


53 




6E 




Cloudy. 


2 5 


58 


7 





56 


f+ 


29,78 


68 


0,365 


SW 




Cloudy. 




68 


2 





6 7 


^ 5 


29,86 


54 




NW 




Cloudy. 


26 


It 


7 





hi 


6 4 


30,01 


65 


0,195 


wsw 




Cloudy. 




68 


2 





66. 


64 


30,05 


I 2 




w 




Cloudy. 


27 


•57 


7 





60 


^ 4 


30,11 


6 7 




WNW 




Cloudy, 




72 


2 





72 


^ 5 


3°»H 


52 




WNW 




Cloudy. 


28 


56 


7 





57 


! 4 


30,16 


6 7 




SSW 




Cloudy. 




73 


2 





70 


6 4 


30,14 


53 




ssw 




Cloudy. 


29 


60 


7 





5,9 


64 


30,13 


69 


0,015 


W 




Cloudy. 




7 1 


2 





7i 


66 


30,16 


42 




N 




Fair. 


3° 


56 


7 





60 


64 


30,17 


64 




NE 




Cloudy. 




74 


2 





74 


67 


30,10 


45 




S 




Hazy. 


3* 


56 


7 





58 


65 


30,02 


63 




S 




Fair. 




75 


2 





75 


72 


29,97 


42 




SE 


2 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for August, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 




without 


within. 




gro- 








1798 


least anc 
greatest 










rae- 






Weather. 










ter. 










Heat. 


H. M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Aug. 1 



61 


7 0. 


64 


68 


29,86 


55 




E 




Cloudy. 




83 


2 


82 


70 


29,85 


42 




SSE 




Cloudy. 


2 


64 


7 


64 


68 


29,91 


64 


0,415 


SW 




Cloudy. 




73 


2 


73 


6 9 


29,98 


45 




w 




Cloudy. 


3 


58 


7 


60 


68 


30,07 


60 




E 




Fair. 




76 2 


7 6 


70 


29,99 


46 




SE 




Fine. 


4 


6S 


7 


65 


69 


29,70 


72 


0,380 


S 




Rain. 




74 


2 


73 


70 


29,75 


55 




ssw 




Cloudy. 


5 


56 


7 


57 


68 


30.II 


62 


0,125 


NW 




Fine, 




70 


2 


70 


67 


30,20 


45 




NW 




Cloudy. 


6 


53 


7 


56 


67 


3°>30 


61 




W 




Cloudy. 




7i 


2 


70 


67 


3°>32 


S3 




w 




Cloudy. 


7 


56 


7 


57 


67 


3°'3° 


60 




NE 




Hazy. 




73 


2 


72 


68 


30.26 


47 




NE 




Cloudy. 


8 


61 


7 


61 


67 


30,17 


62 




E 




Cloudy. 




67 


2 


66 


67 


30,11 


52 




E 




Cloudy. 


9 


55 


7 


57 


66 


29,97 


61 




SE 




Fair. 




76 


2 


76 


67 


29,94 


5' 




SSE 




Hazy. 


10 


58 


7 


58 


66 


29,86 


64 


0,063 


SSE 




Rain. 




68 


2 


66 


66 


29,80 


60 




SE 




Cloudy. 


ii 


54 


7 


56 


66 


29,97- 


67 


0,072 


WSW 




Fair. 




73 


2 


73 


67 


30*03 


45 




w 




Fair. 


12 


61 


7 ° 


62 


66 


30,02 


68 


0,025 


s 


2 


Cloudy. 




76 


2 


76 


68 


29,98 


57 




s 


2 


Fair. 


13 


61 


7 


64 


68 


29,88 


68 




s 


2 


Cloudy. 




80 


2 


80 


70 


29,82 


5o 




s 


2 


Fine. 


14 


64 


7 ° 


% 


6 9 


29,77 


64 


0,020 


NNE 


I 


Cloudy. 




74 


2 


74 


70 


29,83 


43 




NE 


I 


Fair. 


IS 


56 


7 


58 


68 


29,95 


64 


0,223 


NE 


I 


Cloudy. 




72 


2 


70 


68 


29,98 


46 




N 


I 


Fair. 


16 


55 


7 ° 


59 


68 


30,06 


61 




NE 


I 


Fair. 


7° 


2 | 


6 9 


6 9 


30,08 


50 




E 


I 


Fair. 



C *7 3 







METEOROLOGICAL JOURNAL 








for August, 1798. 




Six's 


Time.. 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 




Therm. 




without. 


within. 




gro- 








1798 


least and 
greatest 










me. 
ter," 






Weather, 










... 








Heat. 


H. ftf. 





; 


Inches. 




Inches. 


Points, 


Str, 




Aug.17 




54 


7 'Q 


56 


68 


3°> 2 3 


61 


0,IOO 


E 




Fair, 




74 


2 O 


74 


6 9 


30,25 


44 




E 




Fine, 


18 


55 


7 -° 


58 


66 


30,22 


61 




E 




Fair. 




74' 


2 .0 


74 


69 


30,16 


44 




E 




Fine. 


'9 


60 


7 


63 


69 


30,06 


58 




E 




Cloudy. 




76 


2 


76 


70 


30,05 


43 




* ESE 




Fair. 


20 


•59 


7 ° 


61 


69 


30,15 


61 




ENE 




Fair. ' 




75 


2 


75 


70 


30,20. 


44 




E 




Fine. 


21 


•58 


7 


62 


69 


30,24 


70 




NE 




Cloudy. 




75 


2 


Z 5 


7 1 


30,24 


48 




: E 




Fine. 


22 


59 


7 


63 


70 


30,09 


70 




E 




Fine, 




7 6 


2 


76 


72 


30,01 


4« 




E 




Fine, 


z 3 


62 


7 ° 


64 


7i 


29,80 


61 




NE 




Cloudy. 




76 


20 


76 


7i 


29,76 


55 




ssw 




Cloudy. 


24 


56 


7 


58 


70 


30,03 


56 


0,102 


sw 




Cloudy. 




71 


2 


70 


70 


30,12 


41 




w 




Fair. 


2 S 


58 


7 


62 


68 


30,11 


62 




SW 




Cloudy. 




75 


2 


73 


70 


30.13 


47 




WNW 




Cloudy. 


26 


5 2 


7 


55 


68 


3°»35 


58 




NE 




Fine. 




70 


2 


7° 


70 


3°.35 


42 




NE 




Fine. 


27 


54 


7 


57 


68 


30>35 


55 




W 




Cloudy. 




7 1 


2 


7 1 


68 


30.35 


47 




NNE 




Cloudy, 


28 


. 62 


7 


62 


68 


30.33 


59 




. N 




Cloudy. 




7i 


2.0 


7° 


6 9 


30.32 


47 




N 




Fair. 


29 


60 


7 ' 


63 


68 


30,30 


59 




NE 




Cloudy. 




73 


2 


75 


70 


30,25 


43 




E 




Fine. 


3° 


53 - 


7 .0 


56 


68 


3°.30 


60 




E 




Fine* 




7 r 


2 


7 1 


70. 


30,28 


42 




E 




Fine. 


3i 


58 


7 


58 


67 


30.34 


55 




ENE 




Hazy. 




67 


2 


67 


7°; 


3°.3° 


44 




E 




Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for September, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 




without. 


within. 




gro- 








1798 


least and 
greatest 










me- 
ter. 






Weather. 


















Heat. 


H. M. 








Inches . 




Inches. 


Points. 


Str., 




Sept. 1 




54 


7 


57 


68 


30,26 


56 




SE 


I 


Fine. 




72 


2 O 


72 


69 


30,18 


44 




S 


I 


Fine. ' 


2 


54 


7 


60 


68 


30,00 


54 




SSE 


I 


Fine. 




76 


2 


75 


69 


29,90 


37 




S 


2 


Fair. 


3 


60 


7 ° 


63 


68 


29,76 


64 




s 


I 


Fair. 




74 


2 


73 


69 


29,70 


55 




ssw 


2 


Cloudy. 


4 


61 


7 ° 


63 


69 


29»S6 


61 




sw 


2 


Cloudy. 




73 


2 


73 


70 


29,70 


43 




wsw 


2 


Fair. 


5 


55 


7 ° 


5 8 


68 


29,88 


57 




s 


2 


Cloudy. 




68 


2 


68 


68 


29,87 


53 




s 


2 


Fair. 


6 


50 


7 ■. © 


5 1 


67 


30,01 


59 


0,035 


s 


I 


Cloudy. 




64 


2 


64 


66 


29,97 


49 




SE 


I 


Cloudy. 


7 


54 


7 ° 


. 54 


66 


29,85 


60 


0,028 


NE 


I 


Rain. 




63 


2 


62 


65 


29,78 


54 




NE 


I 


Cloudy. 


8 


55 


7 


57 


65 


29,67 


70 


0,023 


NE 


I 


Cloudy. 




65 


2 


65 


65 ' 


29,66 


56 




NNE 


I 


Cloudy. 


9 


53 


7 


54 


64 


29,72 


65 




NE 


2 


Cloudy. 




68 


2 


68 


66 


29,65 


58 




ESE 


2 


Fair. 


10 


60 


7 ° 


62 


66 


z 9>53 


63 




S 


2 


Fair. 




67 


2 


65 


66 


29,54 


61 




S 


2 


Cloudy. 


11 


53 


7 


53 


65 


29,51 


68 


0,475 


SSW 


2 


Fine. 




67 


2 


65 


66 


29,49 


49 




S 


2 


Cloudy. 


12 


49 


7 


5 2 


63 


29,27 


65 


0,285 


S 


2 


Rain. rM<«i>Y i ? d 

1-, . L test night. 




62 


2 


60 


64 


29,30 


54 




S 


2 


Fair.. "■ B 


13 


49 


7 ° 


5 1 


62 


29,16 


70 


0,270 


SSE 


2 


Rain., 




60 


2 


60 


63 


29,32 


61 




NE 


2 


Fair. 


H 


53 


7 


55 


62 


29,90 


66 


0,112 


N 


I 


Fair; 




64 


2 


64 


63 


3°>°3 


59 




NNE 


I 


Cloudy. 


15 


54 


7 


56 


62 


30,08 


67 




S 


I 


Cloudy. 




68 


2 


65 


63 


30,02 


70 




SSW 


I 


Cloudy. 


16 


55 


7 ° 


55 


63 


30,06 


68 


0,043 


wsw 


I 


Fine. 


67 


2 


1 66 


64 


3o»i3l46 




w 


I 


Fine. 



C 19 D 

METEOROLOGICAL JOURNAL 
for September, 1798, 



1798 



Sept. 17 



>9 



Six's 
Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



23 

24 

2 5 

26 
27 
28 
29 
30 



52 

68 
52 
69 
5 2 
67 
S3 
68 

SO 
64 

48 

ss 

59 
7° 

5 2 
62 
48 
61 

5° 
55 
.45 
5° 

s^ 
47 
58 



Time. 



H. M. 



Therm 
without. 



I 3 

68 

53 
68 

53 
67 

54 
68 

5° 
64 

5 2 
64 

58 
68 

61 

70 

53 
62 

5 1 
61 

Si 

5 2 

45 
50 

48 

56 
47 
57 



Therm, 
within. 



63 
64 

63 
64 

63 

65 
64 

65 
64 

65 

6 3 

63 
64 

6 5 
64 

64 
63 

a 

61 
60 

58 
58 
58 
58 
59 



Barom, 



Indies. 



30,19 

30.I7 
30,20 
30,19 
30,09 
30,06 
29,96 
29>82 

29,86 

29,88 

3°>03 
30^05 
30,06 
30.05 
2 9>95 
2 9>99 
2 9>9 2 
29,90 
29,94 
29,91 
29,24 
28,97 
28,97 
29,01 
29,16 
29,25 

2 9>55 
29>73 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



65 
48 

68 
52 

u 

II 
tl 

56 
69 

49 

73 

55 
61 

41 

62 

53 
67 
66 
66 

65 
64 

59 
6 9 

59 



Rain. 



Inches. 



Winds. 



Points. Str 



0,115 
0,730 
0,321 



w 

w 

w 

ssw 

E 
S 
E 
S 

wsw 

w 
wsw 
ssw 

s 

s 

s 

s 
ssw 

w 
sw 

WNW 

s 
w 

WNW 

NW 

w 

w 

wsw 

sw 



Weather. 



Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October, 1798. 


1798 


Six's 
Therm. 
!east and 
greatest 

Heat. 


Time. 


Therm. 

without. 


Therm. 

within. 


Barom. 


Hy- 
gro- 
me- 
ter. 


Rain. 1 Winds. 


Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points. 


Str. 


Oct. 1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
.8 

9 
10 

11 

12 

13 

H 

*5 

16 




41 
58 

5 2 

61 

46 

59 
5 2 
58 
49 
58 
\5 2 

59 
46 

63 

47 
62 
46 
62 

53 
6 4 

55 
60 
40 
52 
3 2 
47 
37 
55 
5 2 
. 60 

5° 

57 


7 

2 O 

7 

2 O 

7 

2 

7 

2 O 

7 

2 O 

7 

2 

7 

2 O 

7 
2 

7 ° 
2 

7 0. 
2 
7 
2 
7 
z 
7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2. 


43 
58 

54 
61 

48 

59 
54 
58 
54 
57 
53 
59 
46 

63 

47 
6 2 

5° 
62 

55 

62 

55 
55 
40 

5i 

33 

47 
37 
5 2 
56 
60 

5° 

55 


57 
58 
58 
60 

59 
61 

60 
62 
60 
61 
60 
61 
60 
61 
60 

63 
61 

63 
62 

62 
62 
62 
60 
60 

58 
60 

58 
59 
59 
62 
60 
62 


30,07 

3 ' 1 ' 
30,19 
30,26 
30.30 
30.3° 
30,16 
30,10 
29,88 
29,83 
29,98 
30,07 
30,26 
30,26 
30,26 
30,26 
30,17 
30,08 
29,88 
29,82 

Z9-74 
29,70 
30,07 
30,19 

30.39 

3°'35 

.3°»94 
29,82 

29,63 

29,81 

29,78 

29,85 


70 

49 
66 

56 

g 

71 
50 
66 
65 
80 
7i 
73 
63 
70 
62 
70 
58 

77 
68 
70 
68 
.65 

5 2 ! 
62 

60 

56 

82" 

5 1 

7° 
7° 


0,140 
0,137 

0,051 


w 
w 

WNW 

N 

S 
NE 
NE 

E 

E 

E 

E 

S 

s 

sw 
sw 

ssw 
w 

SSE 

s 

s 

ssw 

NW 

NW 

NW 

W 

. s 

E 
ESE 

s 
s 

s ■ 
S ' 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
I 
I 


Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Foggy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Foggy. 

Cloudy. 
Fine, 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Rain. 
Fine. 
Cloudy. 
Fine. 
•Fine. 
Fine. 
Fair- 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for October, 1798. 






Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Wind 


. 






Therm. 




without. 


within. 




gro- 










1798 


east and 
greatest 










me- 

ter. 








Weather. 


















Heat. 


H. M. 


b 





Inches, 




Inches, 


Points. 


Str. 




Oct. 17 




47 


7 


53 


60 


29,92 


73 


0,158 


SSE 


2 


Cloudy. 




62 


z O 


62 


62 


29,92 


70 




SSE 


2 


Cloudy. 


18 


56 


7 


56 


62 


29,72 


74 


0,0l8 


SE 


2 


Cloudy. 




58 


2 


56 


62 


29,64 


J 2 




SSE 


2 


Rain. 


>9 


42 


7 


42 


60 . 


29,81 


72 


0,265 


SW 


I 


Fair. 




56 


2 


56 


63 


29,89 


52 




WNW 


I 


Fair. 


20 


44 


7 


46 


60 


30,05 


6 9 




SSW 


I 


Cloudy. 




58 


2 


58 


62 


30,04 


63 




S 


I 


Cloudy. 


21 


54 


7 


55 


6l 


30,07 


73 




SSW 


I 


Cloudy. 




60 


2 


60 


63 


30,08 


60 




s 


2 


Fair. 


22 


53 


7 


53 


60 


29,90 


64 




s 


2 


Cloudy. 




59 


2 O 


59 


62 


29,89 


66 




s 


2 


Cloudy. 


2 3 


48 


7 


48 


6l 


29,94 


73 


0,055 


SE 


I 


Fair. 




60 


2 


60 


62 


29,87 


61 




SE 


I 


Fair. 


24 


53 


7 


53 


6l 


29,68 


74 




SSE 


I 


Fair. 




55 


2 


54 


63 


2 9>74 


54 




NW 


I 


Fine. 


2 S 


4 1 


7 


4i 


60 


29,81 


63 


0,070 


E 


I 


Cloudy. 




5 1 


2 


5 1 


6l 


29,71 


64 




ESE 


I 


Rain. 


26 


45 


7 


46 


6l 


29,58 


74 


0,172 


S 


2 


Cloudy. 




62 


2 


62 


62 


2 9>53 


66 




SSE 


2 


Cloudy. 


27 


5° 


7 


5 1 


6l 


29,75 


65 




SE 


I 


Cloudy. 




5J 


2 


5° 


62 


29,68 


72 




E 


I 


Rain. 


28 


46 


7 


46 


63 


29,47 


82 


i>375 


N 


I 


Rain. 




5 < 


2 


5° 


62 


2 9>33 


82 




NE 


I 


Cloudy. 


29 


36 


7 


s 36 


59 


29,50 


77 


0,240 


NE 


I 


Cloudy. 




5 2 


2 


52 


61 


29,44 


67 




E 


2 


Cloudy. 


3° 


47 


7 


47 


59 


29,16 


78 


0,562 


W 


I 


Rain. 




53 


2 


53 


6! 


29,30 


64 




■S 


2 


Cloudy. 


3> 


46 


7 


46 


59 


29,71 


69 


0,185 


SSW 


I 


Fine. 




55 


2 


55 


60 


29,78 


66 




S 


I 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November, 1798. 


1798 


Six's 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 


Time, 


Therm. 

without. 


Therm, 
within. 


Barom, 


Hy- 
gro- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


"Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points. 


Str. 


Nov. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

15 
16 




48 
60 

54 

46 

53 
40 

49 
48 

58 
4« 
49 
44 
47 
43 
53 
46 

5° 
40 

47 
36 
45 

37 
45 
37 

36 

47 • 

39 
46 

33 
43 


7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 

7 

2 
7 
2 
7 
2 

7 ° 
2 
7 
2 
7 
2 

7 ° 
2 

7 
2 


60 

54 
58 
47 
53 
40 

49 

55 
58 
41 
49 
44 

46 

46 

5° 
40 

47 
36 
45 
•3.7 
45 
37 
45 
36 
47 
39 
.46 

34 
43 


60 
62 
6l 
62 
60 
6l 

58 
6l 

59 
61 

60 

58 
59 
58 
59 

: 59 
60 

57 
60 

57 
56 

5 6 

55 
56 

5 5 

5 6 


29,69 
2 9>57 

2 9>37 
29.37 
29,54 
29,56 
29,83 
29,92 
29,46 
29,15 

2 9>39 
29,44 

28,69 
28,83 
28,77 
.28,72 
28,70 
28,98 
29'43 
2 9>55 
29,88 
29,98 
30,0 j 
29,96 
29,90 
29,84 
29,68 
29,67 
29,90 
30,02 
30,09 
3°> J 4 


77 
61 

73 

7i 
70 
66 

62 

77 
80 

67 

57 

8-9 

74 
81 

68 

79 
7i 
7° 
60 

72 

63 

70 

64 

7° : 
66 

63 

70 

65 
69 

65 


0,060 

0,232 
0,041 
0,112 
0,157 ; 
0,646 

°>i55 
0,032 

0,128 

0,018 

0,107 
0,016 


S 

SSE 
S , 
S 

s 

SSE 

s 

ssw 

s 

s 
ssw 

w 
sw 

NW 

s 

s 

wsw 

WNW 
W 

w 
sw 
sw 

SSE 
SSE 

ENE 

SE 
SSW 

SW 

N 
NE 
NW 

N 


2 
2 
2 
-2 
2 
3. 
I 
I 
2 
2 
2 


Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Rain, 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for November, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom.. 


Hy- 


Rain. 


, Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








i 79 8 


east and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 


















■ 


Heat. 


H. 


M. 


0- 





Inches. 


< 


Inches. 


Points. 


Str. 




Nov. 17 



29 


7 


O 


3° 


54 


30.27 


72 








Eoggy. 




36 


2 





36 


55 


30,25 


71 




sw 


I 


Fair. 


18 


25 


7 





25 


J 2 


30,15 


73 








Foggy. 




35 


2 





35 


54 


30,07 


66 




sw 


I 


Fair. 


'9 


35 


7 





35 


51 


29,67 


68 




E 


I 


Cloudy. 




38 


2 





33 


5 2 


2 9>53 


80 




E 


I 


Rain. 


20 


33 


7 





33 


5' 


29,85 


7 A 


0,420 


NE 


I 


Fine. 




40 


2 





40 


53 


29,97 


64 




NE 


I 


Fine. 


21 


29 


7 





29 


5° 


29,91 


73 




NE 


I 


Fine. 




35 


2 





34 


5 2 


29,75 


65 




E 


2 


Fine. 


22 


3i 


7 





3 2 


48 


2 9>35 


78 




E 


2 


Snow. 




37 


2 





37 


52 


29,32 


7 J 




E 


2 


Rain. 


Z 3 


35 


7 





40 


50 


29,36 


82 


0,391 


E 


I 


Cloudy. 




40 


2 





38 


52 


29,38 


7 6 




E 


I 


ClcJudy. 


24 


32 


7 





35 


5° 


29,70 


72 




NE 


I 


Cloudy. 




4^ 


2 





40 


5 2 


29,80 


7i 




NE 


I 


Cloudy. 


2 5 


2 5 


7 





z 7 


5° 


29,88 


75 




W 


I 


Fine. 




36 


2 





36 


5i 


29,83 


74 




W 


1 


Cloudy. 


26 


27 


7 





30 


49 


29,83 


73 




w 


I 


Fair. 




42 


2 





4i 


52 


29,65 


77 




sw 


I 


Cloudy. 


27 


40 


7 





5° 


5° 


29,19 


93 


0,302 


s 


2 


Rain. 




S3 


2 





48 


54 


29,10 


78 




ssw 


2 


Rain. 


28 


44 


7 





45 


52 


29,14 


78 


0,142 


ssw 


2 


Rain. 




4 6 


2 





46 


55 


29,15 


65 




ssw 


2 


Fine. 


29 


38 


7 





38 


52 


2 9>37 


7J 


0,075 


ssw 


I 


Fair. 




46 


2 





46 


54 


2 9>47 


69 




wsw 


I 


Fair. 


30 


44 


7 





44 


52 


29,43 


75 


0,022 


sw 


I 


Cloudy. 




46 


2 





46 


54 


29,44 


67 




w 


I 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1798. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1798 


east and 
greatest 












mc- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




Inches. 


Points. 


Str. 




Dec. 1 



35 


8 


O 


36 


5 2 


'29,74 


74 




SW 




Fair. 




46 


2 


O 


46 


55 


29564 


75 




ssw 




Rain. 


2 


43 


8 





43 


54 


29>43 


7 6 


0,058 


SW" 




Cloudy. 




46 


2 


O 


46 


56 


29,42 


6 7 




SW 




Cloudy. 


3 


39 


8 





42 


53 


29,40 


7 2 




ssw 


2 


Cloudy. 




47 


2 


O 


4.7 


56 


29,48 


67 




w 




Cloudy. 


4 


34 


8 


O 


35 


H 


29>93 


75 




w 




Fair. 




40 


2 





40 


56 


29,97 


70 




E 




Fine. 


S 


32 


8 


O 


42 


54 


2 9>54 


82 


0,175 


E 




Rain. 




5° 


2 





50 


57 


29,50 


86 




SE 




Cloudy. 


6 


47 


8 





47 


55 


2 9>53 


90 


0,256 


E 


2 ' 


Rain. 




48 


2 





,47 


57 


29,66 


85 




E 




Cloudy. 


7 


42 


8 





42 


55 


29,90 


83 




E 




Cloudy. 




43 


2 





43 


57 


29,90 


82 




E 




Cloudy. 


8 


42 


8 





42 


55 


29,92 


86 




E 




Foggy. 




45 


2 





45 


56 


29,97 


83 




E 




Cloudy. 


9 


37 


8 





37 


55 


30,18 


80 




E 




Fair. 




40 


2 





40 


56 


30,23 


79 




ENE 




Fine. 


10 


34 


8 





34 


54 


30,26 


68 




ENE 




Fine. 




4i 


2 





4 1 


56 


30,14 


53 




NE 




Fine. 


it 


3i 


8 





3 2 


5 1 


30,05 


62 




E 


2 


Fine. 




38 


2 





38 


53 


29,98 


60 




E 


2 


Fine. 


12 


3i 


8 





33 


5° 


2 9>93 


6i 




E 


2 


Fine. 




36 


2 





36 


5 2 


29,80 


60 




E 


2 


Fair. 


>3 


29 


8 





3° 


48 


29,54 


65 




E 


2 


Cloudy. 




3i 


2 





3i 


49 


29,52 


H 




1 E 


2 


Cloudy. 


14 


28 


8 





29 


47 


29.57 


64 




E 


2 


Cloudy. 




3z 


2 





3= 


48 


29,58 


64 




E 


2 


Cloudy. 


«5 


30 


8 





34 


47 


29,41 


84 








Foggy. • 




43 


2 





42 


5° 


29,40 


87 




E 


I 


Rain. 


16 


4i 


8 





4 2 


48 


29,49 


93 


0,137 


S 


I 


Cloudy. 




46 


2 





45 


5' 


29,51 


93 




S 


I 


Cloudy. 



c 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for December, 1798. 


1798 


Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 


Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Hy- 
geo- 
me- 
ter. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H. M. 








Inches. 


Inches. 


Points. 


Str. 


Dec. 17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
3° 
3i 




44 
48 

45 
46 
40 

42 

3i 

36 
28 

36 
32 
44 
37 
39 
28 

29 
24 
26 
20 
22 

14 

18 

»5 
17 
11 

32 
32 

35 

28 

34 


8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
a 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 


45 
48 

45 
46 
42 
4i 
31 
36 
28 

35 
35 
37 
37 
39 
28 

27 
24 

26 
21 
22 
»4 
'7 
"5 
17 
16 

32 
32 
35 
30 
32 


So 
S3 
52 
53 
S3 
54 
S 1 
S3 
50 
52 
5o 
52 
5i 
5i 
48 

5i 

47 
47 
45 
45 
42 

43 

40 

43 
38 
42 
40 

43 
4 l 
43 


29,36 
29,27 
29,36 
29,47 
29,62 
29,80 
30,26 

30.35 
30,48 
30,46 
30,22 
30,12 
30,26 
30,33 
3°'53 
30,58 

30,30 
30,28 
30,08 
30,01 
29,76 
29,59 
29,54 

29.74 
30,12 
30,18 
30,5' 
30.56 
30,39 
30,34 


95 
93 
90 
84 
86 
77 
73 
70 

77 
68 

68 
77 
77 
68 

6S 
59 
7o 
64 
70 
66 

67 
66 
62 
69 
72 

87 
86 

79 
80 


0,147 
0,Ol6 
0,Ol8 
0,020 

0,030 


SSE 
SSE 
NW 
NNW 
NE 
NE 
NE 
NE 

E 
SE 

S 
SW 

E 
ESE 

E 

E 

NE 
NE 
NE 
NE 

£ 

£ 
NE 

N 

SW 

SSW 

E 

E 

£ 

E 




Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Foggy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Snow. 

Snow. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 1 
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